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NB. In der Ephemeride des Neptun (Encke s Jahrbuch ITtr 1857) 1st die Declination des Planeten am 6 fcftn Decbr. 
uni 20 See. zu gross (sudlich) angegeben, muss heissen 6 = —6°44'25"2 

statt 6 = — 6 44 45.2. 


Part be nope. 9 Gr. 

Vergliclien mit Dr. lAlthers Ephemeride in Nr. 978 tier Aetr. Nadir. 
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Beobacluungen des Comeien III v. Jalire 1855, 
entdeckt am l3 tejl November Morgens von Herrn Brulms in Berlin. 
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R e in e r k it a 15 e ». 

H 0 v. 2 0 * N a v h 1. h s terga n g cl 0 s M o n d e s fa n d icl» denKoiuetau 
a Is einen sehr liehtschwaclieii, verwaschenen aher zicm- 
isoli nusgudcbntan Nelioi ohne hcrvortrctcndcu Kern, 
ohne Sehweif; ich lassie die MUta des Nebels aid so 
o-nt cs ging. derselhe Punk! seSivver zu treflen. 

Dec. 3. Hsmmel rein — Temperahu* 10°0R. Der Komel vtai 
heller and ansgedehntar als Nov. 20. — kein Kern, kein 
Sehwcif ausznnehmen. koine bestinimteii Umrissc. Die 
SchwieriukeH dor Reobachtmag hoi dem Ansehcn des 
Komclen diescibe. 

Wegoii dor rase hen Amlerung des Koine ten in All 
warden idle hcohachtatcii Durchgiinge nut tads dor siiind- 
lioiien Amionmg anf gleiche Zeif reducirt an diesem und 
den tibrigcii Booh. Tagen, 

Dec. 7. Himmel mit Deinstall stark umzogen. Zrn* Zcii der 
Culmination foeohachtata ich den Korneten mil deni 


Mer.firei.se: der hornet war aher so sehwach, class die 
Rcobachtung wenig Wriraiien verdieni. Da wegen der 
Ausdehming des Kometen mid dem Mangel eines Kernes 
das AiifFasscn der Mitta schwierig 1 st. so sind fiir dieseu 
Kometen Beohachhtngeti am Mer. hreise weniger verlass- 
lieli, ids die an emem instrumenta. wo die Dimhgange 
heliehig verviclfaltigl werden konnen. 

Dec. 10 . Minmici nielit ganz rein, komel. sehwach. 

Nacli Dec. 12 k on hie ich. ifieils wegen dem helien 
Moncllicht, tbelis weg*oi tnibom Dimme!. deu Komcfeu 
niebt mehr sehen Ids Dec. 30. An diosem Abcnrfc wav 
aher dcrselbc sc.bon so liehtscdiwacli. dass ieJi nnr mil 
Mu he noeli eiite Spur von ihm gewalivto; zmleni stand 
or in der Nahe eines Sternes der 7.8 Gr. (97 Piseium 
li.S.C.). dessen Hclligkeit ihn modi mehr hcrabstinimte. 

Seii Dee. 30 batten vvir permanenten Nebel. 


B e r i eh 1 1 g u n g. 

in dev Vergleiehuiig meiner Bcobaehtungen des Kometen IV vom Jahrc 1854 in JVJ978 der A.X. dureh Herru Gunther 
mil der von ihm bereehneten Ephemeridc linde ich folgende Verschen zu henehtigen. 

Es heisst in Jt?978 
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Die von mir in ^g934 der A.N. veroffentlichten Orte des Kometen sind dagegen: 

Sept. 2 6 7 h 27 m 14*2 m. Z. B. a ™ 10 h 50 m 2 04 = 1G2°30'30"6) i&xr»*6 = + 1"1 statt +649"1 

27 10 27 58,6 a ~ 10 56 17,79 = 164 4 2618 / dadurch wild: \ — 7,1 „ + 23,0 

Octbr.l 8 14 33,8 * = 11 14 20,24 = 168 35 3,6’ * - 21,4 „ — 40,3 

slug* Re sill aher. 


fv r em s m ii n s te r im Januar 1856. 



